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EMER. PRAC. HUTY IM. LENINA 
URODZONY W STANISŁAWOWIE 


przeżywszy lat 89, po długich a ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 19-go października 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 22-go bm. 


O o godzinie 11-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w AA żalu : 
N 
ŻONA, CÓRKA, ZIEC, WNUK Z ŻONĄ I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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